Za spokój duszy S. p. 
Dra Józefa 


EDZIELOWSKIEGO 


lekarza stomatologa 
nieodzalowanej pamięci najlepszego i najdroższego męża, ojca i brata 


jako w drugą bolesną rocznicę śmierci 


odprawione zostanie 


w czwartek dnia 14 sierpnia 1952 r. o godzinie 8 rano 
w kościele 00. Reformatów 


Nabożeństwo żałobne 


na które zapraszają: 


żona, syn, synowe i siostry. 


